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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 458 

15 Μάίου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ. 121402/Ε3/1402 

Τροποποίηση της 56361/Ε3/5221/7.7.1995 απόφασης 
του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Έλεγχος διακί¬ 
νησης προϊόντων Διττής Χρήσεως», όπως τροποποιή¬ 
θηκε με την 106668/Ε3/6668/6.12.1996 όμοια. 

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν. 936/79 «περίτροποποιήσεως και συμπληρώ- 
σεωςτων περί Εξωτερικού Εμπορίου Διατάξεων». 

1.2. Του Ν. 1558/85 «Περί Κυβερνήσεως και 
Κυβερνητικών Οργάνων». 

1.3. Του Π.Δ. 138/93 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας». 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την 34001 /Δ1ΟΕ1957/9.10.96 κοινή Απόφαση 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Εθνικής 
Οικονομίας» (ΦΕΚ 937Β/14.10.96). 

2.2. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ε.Ε. με αριθ. 
3381/94 «περί θεσπίσεως καθεστώτος ελέγχου εξαγω¬ 
γών από την Κοινότητα των διττής χρήσεως προϊόντων», 
όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον αριθ. 837/95 όμοιότου 


σε συνδιασμό με την απόφαση Κοινής Δράσης των 
Υπουργών Εξωτερικών της Ε,Ε. αριθ. 94/942/ΚΕΠΠΑ, ό¬ 
πως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 95/127/ΚΕΠ- 
ΠΑ/95/128 και 96/173/ΚΕΠΠΑ όμοιες της. 

2.3. Την αριθ. 56361/Ε3/5221/7.7.95 Απόφαση 
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί ελέγχου διακίνι- 
σης προϊόντων διττής χρήσεως», όπως τροποποιήθηκε με 
την με αριθ. 106668/Ε3/6668/96 όμοιάτης. 

2.4. Την από 26.1.1998 απόφαση του Συμβουλίου της 
Ε.Ε. η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθ. Β3ΔΦ. 
6747.2/108/ΑΣ. 172/4.3.98 έγγραφο του Υπουργείου 
Εξωτερικών, με την οποία τροποποιείται το παράρτημα I 
της απόφασης με αριθ. 94/942/ΚΕΠΠΑ. 

2.5. Ότι η παρούσα απόφαση δεν συνεπάγεται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζου¬ 
με: 

Τροποποιούμετον συμημμένο στην με αριθ. 106668/Ε3/ 
6668/16.2.1996 απόφασής μας πίνακα 1, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα παράρτημα 1. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η με αριθ. 
56361/Ε3/5221/7.7.95 απόφασή μας, και οι πίνακες I, II, III 
και IVτης με αριθ. 106668/Ε3/6668/96 απόφασής μας. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ισχύει δε από 6.3.1998. 

Αθήνα, 16 Απριλίου 1998 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞ. ΜΠΑΛΤΑΣ 



4864 _ ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ] 

Ο κατάλογος αγαθών διπλής χρήσης που περιέχετα; στο Παράρτημα I της απόφασης 54/942/ΚΕ Π Π Α. 
όπως τροποποιήθηκε τελευταίο με την απόφαση 97/633/ΚΕΠΠΑ, τροποποιείται ως εξής : 

1. στον τίτλο "ακρωνύμια και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται οπό παρόν παράρτημα" 
προστίθενται τα ακόλουθο ακρωνύμια και σημασίες : 

Ανΐ_Ι3 ΑΙογπϊο ν3ρουτ ”ΐ35βΠ όοίοριο 5βο3Γ3ΐιοπ διαχωρισμός ισοτόπων με λέιξερ ατομικού ατμού 
0ΡΙ5ΕΑ ΟΠεπίΐΟΒΐ ΓείσΙίοπ Ργ ϊΒοίορβ 5Εΐεοΐινε "ΐΗίετ" 3 σ!ΐν 2 ΐίοπ χημική αντίδραση με επιλεκτική 
ενεργοποίηση ισοτόπων με λέιζερ 

ΜΙΙ5 ΜοΙεοώ^Γ "ΐ35βΓ" ίχοίοριε 50ρ3Γ3ίιοπ διαχωρισμός ισοτόπων με μοριακό λέιζερ 

2. οι παρατηρήσεις πυρηνικής τεχνολογίας αντικαθίστανται από το εξής κείμενο : 

"ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΝΤΝ) 

(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα Ε της κατηγορίας 0}. 

Η "τεχνολογία* που συνδέεται άμεσα με οποιοδήποτε από τα προιέντο που ελέγχοντο. στην 
κατηγορία 0 ελέγχεται σύμφωνο με τις διατάξεις της κατηγορίας 0 

Η τεχνολογία" για την "ανάπτυξη", “παοαγωγή" ή “χρήση" ελεγχόμενων προϊόντων παραμενε. υπό 
έλεγχο ακόμα και αν είναι δυνοτο να χρησιμοποιηθεί και σττν περίπτωση μη ελεγχόμενων 
προϊόντων. 

Η έγκριση εξαγωγής προϊόντων επίτρεπε, επίσης την εξαγωγή στον ίδια τελικά χρήστη της 
ελάχιστης "τεχνολογίας" που αποιτείτο. για την ενκατάσταση. τη λειτουργό, τη συντήρηση και την 
επισκευή αυτών των προϊόντων 

Οι έλεγχοι που αφορούν τη -μεταφορά "ιεχνολογίας" δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες 
"ελεύθερος χρήσεως" ή στη "βασική επιστημονική έρευνα" 


3. αλλαγές σε ορισμούς όρων 

Οι ορισμοί των παρακατω όσων αντικαθίστανται ως έξης 

""Ενεργό γραμμάριο* (0 1) "ειδικών σχάσιμων υλικών" είναι : 

ο. Για τα ισότοπα πλουτωνίου και ουρανίου-233. το βάρος του ισοτόπου σε γραμμαρια. 

β. Για εμπλουτισμένο ουράνιο με περιεκτικότητα σε ισότοπο ουοόνιο-235 όνο τοις εκατό κσι 

άνω. το βάρος του στοιχείου σε γραμμάρια πολλαπλασιασμένο επί το τετράγωνο του 
εμπλουτισμού του εκφραζόμενο ως δεκαδικό κλάσμα κατά βάρος. 

Υ Πα εμπλουτισμένο ουράνιο με περιεκτικότητα σε ισοτοπο ουρανιο-235 κάτω του 1 τοις 
εκατό, το βάρος του στοιχείου σε γραμμάριο πολλαπλασιασμένο επι ο.οοοι. 

"Ειδικά σχάσιμα υλικά" (0) είναι το πλουτώνιο-239. το συρανιο-233, το "ουράνιο 

εμπλουτισμένο σε ισότοπο 225 ή 233" και κάθε υλικό που περιέχει τα παραπάνω υλικά " 

2. Προστίθενται οι εξής ορισμοί όρων ; 

Υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση ϋΕ β “ (0) μπορούν να είναι χαλκός, ανοξείδωτος χάλυβας. 

αλουμίνιο, οξείδιο αλουμινίου, κράματα αλουμινίου, νικέλιο ή κράμα νικελίου με 
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περιεκτικότητα σε νικέλιο 60% και άνω κατά βάρος, καθώς και πλήρως ψδοριωμένα 
πολυμερή υδρογονανθράκων ανθεκτικά ατο υΡ β . ανάλογε με το είδος διεογασίας 
διαχωρισμού." 

3 Ο ορισμός Ισοδύναμο βορίου” διαγράφεται. 

4. Ο ορισμός "Λοιπά σχάσιμα υλικά" διαγράφεται 

4, η κατηγορία 0 αντικαθίσταται οπο τα εξής κείμενο : 

"ΟΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ 

0Α301 πυρηνικοί αντιδραστήρες” και τμήματα εξοπλισμού κσι κατασκευαστικό μέρη ειδικά 
σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα γιαυτούς, ως εξής 

υ. Πυοηνικαί αντιδραστήρες” ικανοί νο λειτουογούν κατά τοόπο ώστε να διατηρούν 
ελεγχόμενπ αυτοσυντηρουμενη αλυσιδωτή αντίδραση σχάσεως. 

β. Μεταλλικά δοχείο ή μεγαλα μέρη τους κατασκευασμένα σε μηχανουργείο, ειδικά 
σχεδιασμένα ή ετοιμασμένο να περλάβουν τον πυρήνα ενός "πυρηνικού 
αντιδραστήρα 1 . συμπεοιλαμβανομένης της κεφαλής του δοχείου του αντιδραστήρα 
για δοχείο πιέσεως του αντιδραστήρα 

Υ Εξοπλισμός χειρισμού ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για την τοποθέτηση 
και αφαίρεση καυυιμαυ σε "πυρηνικό αντιδραστήρα 1 . 

δ. Ράβδοι ελεγχου ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για τον έλεγχο της 

διεργασίας της σχάσης σε "πυρηνικό σντιδραστήρσ". όπου συμπεαλαμβανετα: κο: τ 
βάση η η ανάρτηση των ράβδων και οι καθοδηγητικοί μηχανισμοί και σωλήνες των 
ράβδων. 

ε. Σωλήνες πιέσεως ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να περλάβουν τα 
στοιχεία καυσίμου ή το πρωτεύον ψυκτικό μέσο σε "πυρηνικό αντιδραστήρα 11 , όπσ_· 
η πίεση λειτουργίας υπερβαίνει τα 5.1 ΜΡ 3 , 

στ. Μεταλλικό ζιρκόνιο και κραματα ζιρκονίου υπο μοοφή σωλήνων ή συνόλων 

σωλήνων, όπου ο λόγος του αφνίου προς το ζιρκόνιο είναι μικρότερος από *, 500 
μέρη κατα βάρος, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν 
σε "πυρηνικό αντιδραστήρα", 

ζ. Αντλίες ψυκτικού μέσου ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για την 

εξασφάλιση της κυκλοφορίας του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου σε "πυρηνικούς 
αντιδραστήρες", 

η. Εσωτερικά στοιχεία πυρηνικών αντιδραστήρων 1 , ειδικά σχεδιασμένο ή 

κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε “πυρηνικό αντιδραστήρα", όπου 
περιλαμβάνονται οι στύλοι στήριξής του πυοήνα, οι δίαυλοι καυσίμου, οι θερμικοί 
θώρακες, τα πετάσματα έκτροπης, τα πετάσματα πλέγματος πυρήνα κσι τα 
πετάσματα διάχυτη, 

Σηυ. Στο σημείο ΟΑΟΟΙ.η., ως "εσωτερικό στοιχειά πυρηνικών αντιδραστήρων νοείται κάθε 
σημαντική κατασκευή μέσα σε δοχείο αντιδραστήρα που επιτελεί μία ή πεοισσάτεοες 
λειτουργίες όπως να υ/τοβσστάζει τον πυρήνα, να διατηρεί την ευθυγράμμιση του 
καυσίμου, να κατευθύνει τη ροη του πρωτογενούς ψυκτικού μέσον, να θωρακίζει το δεχτά 
του σντιδραστήρσ κατά της ακτινοβολίας, και να καθοδηγεί το εντός του πυρήνα όργανα. 1 
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θ Ανταλλαχτηρες θερμότητας (πτμογεννήτριες). ειδικά σχεδιασμένοι η 

κατασκευασμένοι για να χρησιμοποιηθούν στο πρωτεύον Ψυκτικό κύκλωμα 
"πυρηνικού αντιδραστήρα" 

ι. Όργανα ανίχνευσης <αι μέτρησης νετρονίων, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα 
για τον προσδιορισμό της ροής νετρονίων μέσα στον πυρήνα "πυρηνικού 
αντιδραστήρα”. 

ΟΒ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

0Β001 Εγκαταστάσεις για το διαχωρισμό των ισοτόπων "φυσικού ουρανίου”, "εξαντλημένου 
ουρανίου" και "ειδικών σχάσιμων υλικών" και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή 
κατασκευασμένος για το σκοπό αυτό, ως ακολούθως . 

α. Εγκαταστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για το διαχωρισμό ισοτόπων "φυσικού ουρανίου", 
"εξαντλημένου ουρανίου" και "ειδικών σχάσιμων υλικών", ως ακολούθως 

1. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αέριο ψυγοκέντρηση, 

2. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αέριο διάχυση, 

3. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αεροδυναμικές μεθόδους, 

4 Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με χημική ανταλλαγή, 

5. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με ανταλλαγή ιόντων, 

6. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού ισοτόπων με λέιξερ ατομικού ατμού ^Ανμ!5), 

7. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού ισοτόπων με μοοιακέ λέιζερ (Μί!5). 

8. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού πλάσματος, 

9. Ηλεκτρομαγνητικές εγκαταστάσεις διαχωρισμού. 

β Φυγοκεντρητηρες αερίων, συγκροτήματα και κατασκευαστικό μέρη ειδικά σχεδιασμένο π 
κατασκευασμένα για το διαχωρισμό με αεριοφυγοκέντρηση, ως εξής ■ 

Σηυ . Στο ΟΞΟΟ !.β. ως "υλικά με υψηλό λόνο αντοχής προς πυκνότητα" νοούνται το εξής ' 

σ. Βαμυενος μαρτενσιν.κός χάλυβας με ανώτατο όριο εφελκυσμού 205ΰ ΜΡ3 και 
άνω. 

β. Κράυματα αλουμινίου με ανώτατο όριο εφελκυσμού 460 Μ°β και άνω. 

γ "ινώδη η νηματώδη υλικά "με ειδικό συντελεστή άνω των 3 ,16 χ 70" πι και "ειδικό 
εφελχνσμό 76.2 χ 7Ό* πι και άνω 

1. Φυγοκεντρητηρες αερίου. 

2. Πληρη αυνο.Ία σταοφέα. 

3 Σωληνωτοί κύλινδροι σ~ροφεο πάχους το.χωυατος 12 τηππ και κάτω, διάμετρο- 
μετσξύ 75 ιπγπ και 400 γπιτι, κατασκευασμένοι από 'υλιχό με υωηλό λόγο 
αντοχής προς πυκνότητα", 

4 Δακτύλιοι ή φυσητήρες με παχύς τσιχωυστος 3 στ. και κάτω και διάμετρο 
μεταξύ 75 ττ και 400 σιιη, σχεδιοσυενοι για τπ στήριξή ενός σωλήνα στροωέπ 
ή γιο τη συνένωση πολλών τέτοιων σωλήνων, κατασκευασμένοι από "υλικά μ Γ 
υψηλό λόγο αντοχής ποος πυκνότητα" 

5. Διαφραγματα διαμέτρου μεταξύ 75 τγπ και 400 γπγγ προοριζάμενο να 

τοποθετηθούν έσα οε οωλήνο ςτροφέα κοτασχουασμένα από υλικό με υψηλό 
λόγο αντοχής προς πυκνότητα". 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6. Επάνω και κάτω καλύμματα διαμέτρου μεταξύ 75 ηιπ <α; 400 γπππ 
τοποθετούμενα στα άκρα των σωλήνων στροφέα. κατασκευασμένα σπο υλικό 
με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα”. 

7. Μαγνηπκα έδρανα εξαρτήσεως απστελούμενα απο έναν δακτυλιοειδή μαγνητη 
εξαρτημένο εντός περιθλήματος κατασκευασμένου απο η πραοτατευμένου με. 
“υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ/. που περιέχουν αποσβεστικό μέσο κσ. 
έχουν το μαννήτη συζευγμένο με εξάρτημα πόλου ή με έναν δεύτερο μαννήτη 
τοποθετημένο στην κεφαλή του στροφέα, 

8. Ειδικά κατασκευασμένα έδρανα τα οποία περιλαμβάνουν σύνολο σφαιρικού 
άξονα και σφαιρικής υποδοχής, προσαρμοσμένο σε εναν οποσβεστήρα 
κραδασμών. 

9. Μοριακές αντλίες αποτελούυενες από κυλίνδρους οι οποίοι φέρουν εσωτερικως 
εκπορευμένες ή εξηλασμένες ελικοειδείς αύλακες και εσωτερικως εκτορευμένες 
οπές, 

10 Δακτυλιοειδείς στοτες κινητήρων για πολυφασικούς κινητήοες ΑΟ με υστέρηση 
για σύγχρονη λειτουργία εντός κενού στην περιοχή συχνοτήτων 600 ως 
2000 Ηζ και στην περιοχή ισχύος από 50 ως 1000 νΑ 

11. Καλύμματα/δοχεία φυνοκεντρητπρων που περιέχουν το συναρμολαγημένο 
σύνολο σωλήνων στροφέα ενός ψυγοκεντρητήρα αερίων, αποτελούμενα σπο 
άκαμπτο κύλινδρο πάχους τοιχωμάτων έως 30 γπγγ. με άκοπ επεξεργασμένα με 
υψηλη ακρίβεια και κατασκευασμένα ή φέροντσ πσαστπσιο από "υλικό 
ανθεκτικό στο υΡ..*. 

12. Απσνωνοι οπστελουυενοι οπσ υωλήνες εσωτεσικής διαμέτρου έως 12 τη η για 
την αφαίρεση αέριου υΡ.: απο τσ εσωτερικό του σωλήνα του εττοοφέσ ενός 
φυγοκεντρητηρα με δράση σωλήνος Ρϋο(. κατασκευασμένοι ή φέροντες 
Γ.ροστασιο οπο "υλικά ανθεκτικό στο ϋΡ ( ”, 

13. Μετατροπείς συχνότητας (μεταλλάκτες ή υναστροφεις) ειδικά σχεδιασμένοι γ σ 
την τροφοδοσία του στατη του κινητήρα νια τον εμπλουτισμό με αέρια 
φυγοκέντρηση με ολα τα ακσλαυθα χαρακτηριστικά, και ειδικά σχεδιασμένα 
κατασκευαστικά μέοη των μετατροπέων αυτών 

ο. Πολυφασ.κρ έξοδος 600 ως 2000 Ηζ, 
β Έλεγχος συχνότητας καλύτερος από 0,1%. 
γ Αρμονική παραμόρφωση χαμηλότερη από 2%, και 
δ. Αποδοτικστητσ μεγαλύτερη από 30%. 

γ. Εξοπλισμός και κατασκευαστικό μέση ειδικό σχεδιασμένο ή κατασκευασμένα για τον 

διαχωρισμό με αερισ διάχυση ως ακολούθως 

1. Πετάσματα αερίου δισχύσεως σπο πορώδη μεταλλικό, πολυμερή η κεραυεικά "υλικά 
ανθεκτικά στη διάβρωση οπο υΡ 4 ' με μεγεθος πόρων "0 εως 100 ηη. πάχους £ ππ, κ 
κάτω και. στην περίπτωση σωληνωτής μορφής, διαμέτρου 25 ττιπη και κάτω. 

2. Περιβλήματα διάχυτη αερίου κατασκευασμένα ή φέροντσ προστασία από "υλικά 
ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ 4 ". 

3. Συμπιεστές (τύποι ροής θετικής μετατόπισης, φυγοκεντρικός κοι αξονικός) η 
φυσητήρες αερίων με δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου 1 π^/γπιπ ΙΈ, και πλέον και 
πίεση εκκένωσης μέχρι 656.7 λΡ3 κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από “υλικ 
ανθεκτικά στη διάβρωση απο υΡ/. 
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4. Στεγανοποιητ.κά παρεμβύσματα περιστροφικού όξονα γιο συμπιεστές ή φυσητήρες που 
προδιαγράφονται στο οημειο ΟΞΟΟΙ ν 3 και σχεδιασμένα γιο ρυθμό εισροής ρυθμιστικοί 
αερίου κάτω των 1000 επν/,τιιπ . 

5. Εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, χαλκό, νικέλιο ή κράματα με 
Περιεκτικότητα άνω του 60% σε νικέλιο η από συνδυασμούς αυτών των μετάλλων υπό 
μορφή επενδεδυμενων σωλήνων, που προορίζονται να λειτουργούν σε πιέσεις υπό την 
ατμοσφαιρική, με ρυθμούς διαρροής που περιορίζουν την αύξηση της ττιέσεως λιγότερο 
από 10 Ρρ ανά ώρα υπο διάφορά πιέσπως 100 ΚΡβ. 

6. Βαλβίδες φυσητηρών κατασκευασμένες ή φέρουοεσ προστασία απο "υλικά ανθεκτικό 
στη διάβρωση απο υΡ ' διαμέτρου 40 πτπτ εως 1500 ιητι. 

δ. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένο για ιγ 

διαδικασία αεροδυναμικού διαχωρισμού ως ακολούθως 

1 Ακροφύσια διαχωρισμού αποτελουυενα από καμπύλους σωληνίσκους υπό μορφή 

εγκοπής με ακτίνα καμπυλότητας μ.κροτερη από 1 γπγπ. ανθεκτικούς στη διάβρωση από 
ϋΡ β . το οποία φέρουν διαχωριστικη λεπίδα εντός του ακροΦυσίου η οποία διαχωρίζει το 
αέριο που διέρχεται απο το οκροφυσιο σε δύο ρεύματα. 

2. Κυλινδρικοί ή κωνικοί σωλήνες κινούμενοι από την ροη του αερίου με εφαπτομενικά 
τοποθετημένες εισόδους ίσωλήνες περιδινίσεως) κατασκευασμένοι η φέροντες 
προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από ϋΡδ. διαμέτρου μεταξύ 0,5 ςτι και 
4 σπτ και λόγο μήκους ποος διάμετρο το πολύ 20:7 και με μία η περισσότερες 
εφαπτομενικές εισανωγες. 

3. Συμπιεστές (τύποι ροής . θετικής μετατόπισης, φυγοκεντρικός και οξονικός) ή 
φυσητήρες αερίων με δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου 2 Γηλ'πππ. κατασκευασμένοι η 
φέροντες προστασία από ’υλικά ανθεκτικό στη διάβρωση από υ^*, και στεγανοποιητ,κό 
παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για αυτούς. 

4. Εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι από "υλικά ανθεκτικό οτ~ διάβρωση απο ϋ“." 

5. Περιβλήματα γιο τα στοιχεία των συστημάτων αεαοδυναμικού διαχωρισμού, 
κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από "υλικό ονθεκτικα στη διάβρωση από υΡ." 
γισ την κάλυψη σωλήνων περιδινήσεως ή ακροψυσιων διαχωρισμού 

6. Βαλβίδες φυσητήρων, κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία απο "υλικό ανθεκτικό 
στη διάβρωση σπό υΡ 4 “. διαμέτρου 40 έως 1500 γπγπ. 

7. Συστήματα επεξεργασίας για το διαχωρισμό του ΙίΡ 4 απο το ψέρον αέριο (υδρογόνο ή 
ήλιο) με περιεκτικότητα σε ΙΙΡ, το πολύ 1 ρρπν στα οποίο περιλαμβάνονται : 


α. Κρυογονικοι εναλ\ακ~ες θερμότητας κα; κρυοδιαχωριστες, ικανό: νσ επιτυγχάνουν 
θερμοκρασίες 153 Κ (-120*0) ή χαμηλότερες. 

β. Κρυογονικές μονάδες ψύξεως, ιχανές να επιτυγχάνουν θεομοκεοσίες 153 Κ (-·2ΕΧ) 
ή χαμηλότερες. 

γ. Μονάδες ακροφυσιων διαχωρισμού ή σωλήνων περιδινίσεως γιο τον διαχωρισμό τςυ 
ΙύΡ 4 από το ιρερον αέριο 

δ Ψυχρές παγίδες ϋΡ, ικανές να επιτυγχάνουν Θερμοκρασίες 257 Κ (-20*0 η 
χαμηλότερες. 
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ε Εξοπλισμός και κατασκευαστικό μεοη. ε,δικά σχεδιασμένα ή καιαα<ευασ_ενα για την 

διαδικασία χημικού διαχωρισμού, ως ακολούθως : 

1. Παλμικές στήλες ταχείας ανταλλαγήν υγρού-υγρού. με χρόνους διαδικασίας το πολύ 
30 5Β0 και ανθεκτικές στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π χ. κατασκευασμένες η φερουσες 
προστασία από κατάλληλα πλαστικά υλικά, όπως πολυμερή φθοοανθοάκων ή ύαλο), 

2 Φυγοκεντρικοί εκχειλιστες υνρού-υνρου ταχείας ανταλλαγής, με χρονους διαδικασίας τσ 
πολύ 30 560 και ανθεκτικοί στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π χ κατασκευασμένοι ή 
φέροντες προστασία από κατάλληλο πλαστικά υλικά όπως ηολυυερη φθορανθράκων ή 
ύαλο), 

2. Στοιχεία ηλεκτροχημικής αναγωγής ονθεκτικά στα διαλύματσ πυκνου υδροχλωρικού 
οξέος, κατασκευασμένα για την ανανωγή ουρανίου από μια κατσστοση σθένους σε 
άλλη, 

4. Εξοπλισμός τροφοδοσίας στε,χειων ηλεκτροχημικής αναγωγής γιο π *ήψη υ" από το 
οργανικό ρεύμα και. όσον αφορά τσ τμήματα που ευρίσκονται σε επαφή με το ρεύμα 
της διαδικασίας, κατασκευασμένος η με προστασία απο κατάλληλο υλικά (π χ. ύαλος 
πολυμερή φθορανθσάκων θειίκό πσλυωοινυλιο, σουλφονικός πολυαιθεοας και γραφίτης 
εμποτισμένος με ρητίνες). 

5. Συστήματα προετοιμασίας της τροφοδοσίας για την παραγωγή διαλύματος χλωριουχου 
ουρανίου υψηλής καθαρότητας, αποτελούμενα από εξοπλισμό διάλυσης, αφαίρεσης του 
διαλύτη καύή ανταλλαγής ιόντων για την κάθαρση και ηλεκτροΛυτικσ στοιχεία για την 
□ναγωνή του 1_Γ ; ή ο 1 " σε υ’\ 

5 Συστήματα οξείδωσης ουράνιου για την οξείδωση του ϋ’' σε ϋ’\ 

στ Εξόπλισες και κατασκευαστικό μέρη, ειδικό σχεδιασμένα π κατασκευοαυενα για τπν 

διαδικασία διαχωρισμού υέσω ανταλλαγής ιόντων, ως έξης: 

Ί Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων ταχειος αντιδράσεως. υμενοειδείς η πορώδεις ρητίνες 
διαμορφωμένες σε υακρο-ηλεγμα στο οποίο οι ενεργές ομάδες χημικής σνταλλανής 
περιορίζονται σε ενα επίχρισμα στην επιφάνεια αδρανούς ποόώδους βασικής δομής κ->' 
άλλων συνθετικών δομών οποιοσδήποτε κατάλληλης μορφής, περιλαμβανόμενων 
σωματιδίων ή ινων με διαμέτρους το πολύ 0.2 γπγπ (ανθεκτικές στο πυκνό υδροχλωοικέ 
οξυ κοι κατασκευασμένες ώστε να έχουν χρόνο ημιζωής της ανταλλαγής κάτω των 
10 $βσ και ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασίες στην περιοχή 372 Κ (ΐαθ°0) εως 
473 Κ (200*0 

2. Στήλες ανταλλαγής ιόντων (κυλινδρικές), διαμέτρου ανω των 1030 γπγγι. 
κατασκευασμένες ή με προστασίο ατό υλικά ανθεκτικά στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π χ 
τιτάνιο ή πλαστικά με βάση φθαράνθραχες) και ικανές νσ λειτουργούν σε θερμοκρασίες 
στην περιοχή των 373 Κ (100*0) έως 473 Κ (200*0). και πιέσεις άνω των 0.7 ΜΡβ. 

3. Συστήματα ανταλλαγής ιόντων αντιστρόφου ροής (χημικά ή ηλεκτροχημικά συστήματα 
οξείδωσης ή αναγωγής) για την αναγέννηση των χημικών αναγωνικων ή σξειδωτικων 
ουσιών που χρησιμοποιούνται σε καταιωνίσεις εμπλουτισμού ανταλλαγής ιόντων. 

ζ. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδ,κά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για διαδικασί:; 

διαχωρισμού ισοτόπων με "λέιζερ" ατομικού στμαύ (Ανΐ_!5). ως ακολούθως: 

1 . Εκτοξευτές και σαρωτές δέσμης ηλεκτρονίων υψηλής ισχύος ( 5 ίπρ ογ $ε 3 ππιπο ρΐεείΓΟΓ 
άεΒΓΠ 0υπ5) με ρευυστική ισχύ· όνω των 2,5 Κνν/ρΓΓ γισ χρήση σε συστηματο εξατμίσεως 
του ουοανίαυ. 


2 . 


Συστήματα χειρισμού υγρου μεταλλικού ουράνιου για λιωμένο ουράνιο ή κράμοτο 
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ουρανίου, αποτελούμενο από πυριαντήρια κατασκευασμένα ή με προστασία από 
κατάλληλα υλικά ανθεκτικά στην θερμότητα και στη διάβρωση (π χ ταντάλιο, γραφίτης 
με επένδυση υττρίας. γραφίτης επενδεδυμένος με άλλα οξείδια σπάνιων γσιών ή 
μιγμάτων τους) και εξοπλισμός ψύξεως των πυριαντηρίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 2Α225. 

3. Συστήματα συλλογής προϊόντων κπ; υπολειμμάτων κατασκευασμένα η επενδεδυμένα με 
υλικά ανθεκτικά στην θερμοττ,τα και την διάβρωση από τα μεταλλικό ουράνιο σε υγρή η 
αέρια κατάσταση, όπως είναι ο γραφίτης με επένδυση από υττρία ή τα ταντάλιο 

4 Περιβλήματα ιμημάτων διαχωριστών (κυλινδρικά ή παραλληλεπίπεδα δοχεία) για την 
συγκράτηση της ττηγης ατμών μετάλλου ουρανίου, του εκτοξευτή δέσμης ηλεκτρονίων 
και των συλλεκτών των προϊόντων και υπολειμμάτων, 

5. "Λέιζερ” ή συστήματα "λέιζερ" για τον διαχωρισμό ισοτόπων ουρανίου, με σταθεροποιητή 
συχνότητας φάσματος για χρονικά παρατεταμένη λειτουργία 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΘΑ005 ΚΑί 5Α205. 

η Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα νια την 

διαδικασία διαχωρισμού ισοτόπων με μοριακο "λέιζερ" (Μ!_!3) ή για χημική αντίδραση με 

επιλεκτική ενεργοποίηση ισοτόπων με λέιζερ (0Κ151.Α) ως αχολούθως: 

1. Ακροφυσισ υπερηχητικής εκτονωαεως γ·.α ττ.ν ψύξη μιγμάτων υθξ και φεροντος αέριου 
στους 150 Κ (-123*0) η χαμηλότερα και κατασκευασμένα από "υλικσ ανθεκτικό στη 
διάβρωση από ϋΡ,". 

2 Συλλέκτες προϊόντων πενταφθοριούχου ουρανίου (ϋΡ^). αποτελούμενοι από φίλτρο, 
συλλέκτες προσκρούσεως ή κυκλωνικού τύπου ή συνδυασμοί των ανωτέρω και 
κατασκευασμένοι από “υλικό ανθεκτικά στη διάβρωση από ϋΡ ί /υΡ 6 “, 

3. Συμπιεστές κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση 
από υΡ 4 ", στεγανό ποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονσ για αυτούς, 

4 Εξοπλισμός για την φθορίωση του (στερεού) ϋΡ 5 σε (αέριο) ϋΡ ώ , 

5. Συστήματσ επεξεργασίας για το διαχωρισμό του ϋΡ = απα το φερον αέριο (π χ αςωτο η 
αργό), όπου συμπεριλαμβάνονται 

α Κρυογονικοί εναλλάκτες θερυότητας και κρυοδιαχωριστές ικανό; να επιτυγχάνουν 
θερμοκρασίες 153 Κ (-120*0 ή χαμηλότερες. 

β. Κρυογονικές μονάδες ψύξεως ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 4 52 Κ 1-120Ό 
ή χαμηλότερες, 

γ Ψυχρές παγίδες υΡ„ ικανές να επιτυγχάνουν σε θερμοκρασίες 253 Κ(-20Ώ) η 
χαμηλότερες. 

6. "Λέιζερ" ή υυοτήμυτα ’λειζεο" νιο το διαχωρισμό των ισοτόπων του ουαανιομ με 
σταθεροποιητή φασματικής υυχνυτητας για λειτουργία επί μακοες χρονικές πεοιηδουε 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 6Α005 ΚΑΙ 6Α205. 

6 Εξοπλισμός και κυτασκευαστικσ μέρη, ειδικά σχεδιασμένο ή κατασκευασμένα για την 

διαδικασία διαχωρισμού πλάσματος, ως ακολούθως: 


ΦΕΚ 458 
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2. Πηνία ραδιοσυχνοτήτων για την διέγερση των ιόντων με συχνότητες λειτουογίας άνω 
των 100 ΚΗζ και ικανά να αντέξουν μέση ισχύ άνω των 40 Κ\Λ/. 

0. Συστήματα παραγωγής πλάσματος ουρανίου. 

4. Συστήματα χειρισμού υγρού μετάλλου νια λιωμένο ουράνιο ή κράματα ουρανίου, απα-.ε- 
λούμενο από πυριαντήρια. κατασκευασμένα ή φέροντα προστασίες από κοταλληλσ υλικά 
ανθεκτικά στη διάβρωση και στη Θερμότητα (π.χ. ταντάλιο, γραφίτης με επένδυση 
υττρίας, γραφίτης με επένδυση οξειδίων άλλων σπανίων γοιών ή μίγματα των ανωτέρω) 
και εξοπλισμός ψύξεως για τα πυριαντήρια. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 2ΑΖ25. 

5. Συλλέκτες προϊόντων και καταλοίπων κατασκευασμένοι η επενδεδυμέναι με υλικά 
ανθεκτικά στην θερμότητα και στην διάβρωση που προκαλούν οι ατμοί ουρανίου, όπως 
γραφίτη επενδεδυμένο με ύττριο, ή ταντάλιο, 

δ Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (κυλινδρικά), για την συγκράτηση της πηνης 

πλάσματος ουρανίου, του πηνίου παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων και των συλλεκτών των 
προϊόντων και των υπολειμμάτων και κατασκευασμένα από κατάλληλο μη μαννηπκό 
υλικό (π.χ ανοξείδωτο χάλυβα). 

Εξοπλισμός και κατασκευαστικό μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευοσμενο γιο τη 

διαδικασία ηλεκτρομαγνητικού διαχωρισμού, ως εξής: 

1. Πηγές ιόντων, οπλές η πολλαπλές, υποτελαύμενες από πηγή ατμών ιονιστη και 
επιταχυντή δέσμης κατασκευασμένες από κατάλληλα μη μαγνητικά υλικά (π.χ γραιοιπ*. 
ανοξείδωτο χάλυβα ή χαλκό) και ικανές νσ παοέχουν συνολικό ρεύμα δέσμης ,όντων 
τάξεως τουλάχιστον 50 πΑ 

2. Πλάκες συλλογής ιόντων για τη συλλογή δεσμών ιόντων εμπλουτισμένου ή εςαντλημενου 
ουρανίου, αποτελούμενες από δύο η περισσότερες σχιομές και εσοχές και 
κατασκευασμένες από κατάλληλα υη μσγνηπκό υλικά (π.χ γραιοίτη ή ανοξείδωτο 
χάλυβα), 

3 Περιβλήματα κενού για ήλεκτρομαγνητικαύς διαχωριστές ουρανίου κατασκευασμένα 
από μη μαγνητικά υλικό (π χ ανοξείδωτο χάλυβα) και σχεδιασμένο για νσ λειτουργούν 
σε πιέσεις το πολύ 0.1 Ρδ. 

4. Τμήματα μαγνητικών πόλων, διαμέτρου άνω των 2 γπ. 

5 Τροφοδοτικά ισχύος υψηλής τασεως γιο πηνές .όντων, διαθέτοιτπ όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Ικανά για συνεχή λειτουργία 
β Τάση εξόδου τουλάχιστον 20 000 V. 
γ Ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 1 Α, κπι 

δ. Ρύθμιση τάσεως καλύτερη του 0.01 °/ο γιο χρονικό διάστημά β ωρων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ; ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 3Α227 

6. Τροφοδοτικά ισχύος μαγνητών (υψηλή ισχύς, συνεχές ρεύμα), διαθέτοντα όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, με ρεύυα εξόδου τουλάχιστον 500 Α σε τόση 
τουλάχιστον 100 V και 
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β. Ρύθμιση ρεύματος η τάσεως καλύτερη του 0,01% σε διάστημα 8 ωρών. 

ΣΗΜΕΙΟ!» : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 3Α226. 

00002 Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και 

κατασκευαστικά μέρη, ως εξής για μονάδα διαχωρισμού ισοτόπων που προδιαγράφεται στο 
ΟΒΟΟΙ. κατασκευασμένα ή με προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από ώΡ.". 

ο. Αυτόκλειστπ τοαφοδοσίας. κλίβανοι ή συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
διοχετευαπ του υΡ., στη διαδικασία εμπλουτισμού, 

β. Απεξαχνωτες η ψυχρές παγίδες που χρησιμεύουν για την αφαίρεση του ϋΡ. απο την 
διαδικασία εμπλουτισμού για επακόλουθη μεταφορά κατόπιν θερμανσεως. 

γ Σταθμοί ποοιόντων και υπολειυματων για την μεταφοοα του ώΡ, ; σε περιέκτες. 

δ. Σταθμοί υγροποίησης η στερεοποίησης για την αφαίρεση του υΡ Γ απο τη διαδικασία 
εμπλουησμσύ μέσω συμπίεσης, ψύξης και μετατροπής του ΨΡ 5 σε υγρή ή στερεή 
μορφή. 

ε. Συστήματα σωληνώσεων και συστήματα διανομής ειδικά σχεδιασμένα γιο τη λειτουονία 
με ΙΙΡ ό σε αέριο διάχυση, φυγοκέντρηση, ή αεροδυναμική κσταιωνιση. 

στ. 1 Συστήματα σωληναγωγων κενού ή κεφαλές σωληναγωγων κενού με απορροφητική 
ικανότητα 5 γπ 1 'γγ.ιγ και άνω. ή 

2. Αντλίες κενού ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε ατμόσφαιρες παυ περιέχουν ^Ρ ^ . 

ί. Φασματόμετρσ μάζας ϋή,/πηνές ιόντων ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την 
δειγματοληψία οπ-ΐιπε πρώτης ύλης προϊόντων η καταλοίπων απο τις ροές υΡ., τα 
οποία διαθέτουν το σύνολο των ακόλουθων χαρακτηριστικών; 

1. Μοναδιαία διακριτική ικανότητα μάζας ανώτερη από 320 3 Γπυ. 

2. Πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδεδυμένες με ηΐοίίΓο.τιο η σιοηβί. ή 
επινικελω μόνες. 

3. Πηγές ιονισμού μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονίων. και 

4. Συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση ισοτόπων. 

0Β003 εγκαταστάσεις για τη μετατροπή ουρανίου κα: εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή 
κατασκευασμένος για το σκοπο αυτό, ως εξής 

α. Συστήματα για τη μετατοοπή συμπυκνωμένου μεταλλεύματος ουρανίου σε υθ,. 

0 Συστήματα για τη μετατροπή του υθ. σε υΡ.,. 

Υ Συστήματα για τη μετατροπή του υθ. αε ΙΚ3-. 
δ. Συστήματα για τη μετατροπή του 1)0 σε 'ύΡ 4 . 
ε. Συστήματα για τη μετατοοπή του υΡ. σε ϋΡ,. 
στ. Συστήματα για τη μετατροπή του ϋΡ. σε μεταλλικό ουράνιο, 
ζ. Συστήματα για τη μετατροπή του ώΡ. σε ϋΟ- 
η. Συστήματα για τη μετατροπή του ϋΡ. σε ϋΡ.. 

ΟΕ004 Εγκαταστάσεις γιο την παμαγωνη η τη συμπύκνωση βαρέος υδοτος. δευτεριου κο. ενώσεων 
δευτερίου και ειδικά υχεδιοσυενος η κατασκευασμένος προς τούτο εξοπλισμός και 
κατασκευαστικά υέρη του ε,ξοπΛίσυού αυτου ως ακολούθως. 
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α. Εγκαταστάσεις για Γην πηραγωνπ βαρέος ύδατης. δευτερίου π ενωσεων δευτερίου ως 

ακολούθως 

V Εγκαταστάσεις ανταλλαγής υδατος-υδροθείου, 

2. Εγκαταστάσεις ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνσυ. 

β. Εξοπλισμός και κατασκευαστικό υεοπ. ως ακολούθως 

1 Πύργοι ανταλλαγής υδατος-υόοοθειου κατασκευασμένοι από χάλυβα λε.ιττόκοΐ''-*■„ 
άνθρακα ;π χ ΑβΤλΙ Α5!6) με διάμετρο από 6 ως 9 μέτρα ικανότητα λειτουργ άς 
σε πιέσεις ταυλαχ,σταν 2 ΜΡπ και ανοχή διάβρωσης τουλάχιστον 5 πτη. 

2. Μονοσταδιακοι φυγοκεντρικοί φυσητήρες ή συμπιεστές χαμηλής (δηλ. 3,2 ΜΡβ') 
υπερπίεσης για την κυκλοφορία του αέριου υδρόθειου (δηλ θεριού με περισσότερό 
από 70% Η.2). με ικανότητα συνολικής παροχής τουλάχιστον 55 τπ'/δβο όταν 
λειτουργούν υπό ανσοροφητική πιεειη 1.Β ΜΡε και άνω, και με στενανοποιητες 
σχεδιασμένους για λειτουργία σε ατμοσφαιρσ υδροθείου-υγρσσιος. 

3. Πύργοι ανταλλαγής αυμωνίας-υδρογονου ύψους 35 μέτρων κα. ανω, με διάμετρο 
από 1,5 ως 2.5 μέτρο και ικανότητα λειτουργίες σε πιέσεις άνω των 15 ΜΡ3. 

4. Εσωτερικό κατασκευαστικά στοιχεία πύργων, συμπεριλαμβανομένων των 
βαθμιδωτών επαφέων και βαθμιδωτές αντλίες, συμπεριλαμβανομένων των 
βυθιζόμενων αντλιών, για την παραγωνη βαρέος ύδατος με τη μέθοδο της 
ανταλλαγής αμμωνίας υδρονονσυ. 

5 Διασπαστηρες αμμωνίας σχεδιασμένοι γισ πιέσεις λειτουργίας ανω των 3 ΜΡε. νια 
την πσραγωγή βαρέος ύδατος με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-ϋΡρογόνου. 

Ε. Αναλυτές απορρόφησης υπέρυθρων ακτινών για την οπ-'ιπε αναλυση της ανολονιας 
υδρογόνου-δευτεριου. όπου οι συγκεντρώσεις του δευτεριου είναι ίσες ή 
μεγαλύτερες απο 90%. 

7 Καταλυτικοί καυστήρες για το μετατροπή εμπλουτισμένου αέριου όευτερίου σε 
βαρύ ύδωρ με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-ι;όρςγόνου 

5. Πλήρη συστήματα ευπλουυσμου βαρέος ύδατος. η στήλες γιε τέτοια συστήματα, 
ώστε η περιεκτικότητα του σε δευτεοισ να το καθιστα κσταλληλο να χρησιμοποίησε;, 
σε αντιδοοστηρα 


03305 Εγκαταστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για την παραγωγή στοιχείων καυσίμου 'πυρηνικών 
αντιδραστήρων" και εξοπλ.αυος ειδικό σχεδιασμένος η κατασκευασμένος γιε τις 
εγκαταστάσεις αυτές 


Σηαάωση Εγκαταστάσεις νισ την παρσνωνή στοιχειών καυσίαου για 'ηυοηνικους 
αντιδραστήρες" περιλαμβάνουν εξοπλισμό σ οποίοι: 




ο Κσνονικα εοχετσι σε άμεση εηατρή ή χρησίμευε: άμεσο στην κατεργασία ή 
την έλεγχο της ροής παραγωγής πυρηνικών υλικών, 
β. Περιβάλλει με στεγανό περίβλημα έσ πυρηνικά υλικά 
γ Ελέγχει την ακεραιότητα των περιβλημάτων η των επισυγχολλήσεων. η 
δ. Ελεγχε: την τελική κατεργασία του στερεσύ καυσίμου. 


06305 Εγκατσατάσεις για την επανεπεξεογασια ακτινοβολημένων στσ.χειων καυσίμου "πυρηνικών 
αντιδραστήρων" και εξοπλισμός και κοτοακευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή 
κατασκευασμένα για τις εγκαταστάσεις αυτές. 
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Σπυείωση : Το σημείο ΟΒ006 περιλαμβάνει : 

α. Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασια ακτινοβολημένων στοιχείων 
καυσίμου “πυρηνικών αντιδραστήρων" περιλαμβάνονται εξοπλισμός και 
κατασκευαστικό μέρη τα οποία κανονικό έρχονται σε άμεση επαφή και 
χρησιμεύουν άμεσα για τον έλεγχο του ακτινοβολημένου καυσίμου και των 
κύριο τερών ροών κατεργασίας των πυρηνικών υλικών και των προϊόντων 
σχάσεως, 

β. Μηχανές κοπής ή τεμαχισμού των στοιχείων καυσίμου, οηλοδή 

τηλεχειριζόμενο εξοπλισμό για την κοπή, τον μικροτεμαχισμό. την απόσχιση 
η τον ψαλιδισμο ακτινοβολημένων διατάξεων, δεσμών η ράβδων καυσίμου 
“πυρηνικών αντιδραστήρων" 

γ. Λιαλυτεηοιπτες. ασφαλείς δεξαμενές νισ την αποφυγή τςς κρίσίροτηΓας 
(π.χ δακτυλιοειδείς ή ορθογώνιες δεξσμενες μικρής διαμέτρου) ειδικά 
σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την διάλυση ακτιναρολημένου καυσίμου 
“πυρηνικών αντιδραστήρων", με αντοχή στην θερμότητο. τα ισχυρό 
διαβρωίικα υγρό. και που είναι δυνατόν νη τροφοδοτηθούν και να 
συντηρηθούν με τηλεχειρισμό. 

δ Συσκευές για την εξαγωνη του διαλύτη αντίστροφης ροής και εξοπλισμό 
κατεργασίας μεσω απαλλαγής ιόντων αδικα σχεδιασμένες ή 
κατασκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις 
επανεπεξεργασια ς ακτινοβολημένου “φυσικού ουοανιου εξαντλημένου 
ουρανίου" η "ειδικών σχάσιμων υλικών“ 

ε. Λέβητες συγκράτησης η αποθήκευσης ειδικό σχεδιασμένους ώστε να είναι 
ασφαλείς απο τπν άποψη της κοισιμότητας και ανθεκτικοί στην διαβρωτικι , 
ενέργεια ταυ νιτρικού οξέος. 

Σημείωση : Οι λέβητες συγκρότησης η αποθήκευσής εινα: δυνατόν νσ έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά : 

ί. Τοιχώματα η εσωτερικές κατασκευές με ιυυδύνσμυ θορίου 

(υπολογιζόμενο για όλο τα δομικά μέρη όπως ορίζεται στη σημείωσα 
του σημείου ΟΟΟΟ*} τουλάχιστον 2%. 

2 Μέγιυιη διάυειυο 175 γπγπ γία το κυλινδρικό δοχείο η 

2. Μέγιστα πλάτος 75 ιτιτν για τα ορθογώνιο ή τα δακτυλιοειδή δοχεία. 

στ. Πλήρη συστήματα ειδικό σχεδιασμένο ή κατασκευασμένο για τη μετατροπή; του 

νιτρικού πλουτωνίου σε οξείδιο του πλουτωνίου, 

ζ Πλήρη συστήματα ειδικά σχεδιασμένα η κατασκευασμένα για τπν παραγωγή 
μεταλλικού πλουτωνίου 

η Όργανα ελέγχου των διεαγασιων οδικό σχεδιασμένο ή κατασκευασμένα για την 
παρακολούθηση π τον όλενχο της επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένου “φυσικού 
ουράνιου“ "εξαντλημένου ουράνιου".ή "ειδικών σχάσιμων υλικών . 

00 ΥΛΙΚΑ 

0000*, "Φυσικό ουράνιο" ή "εξαντλημένα εσοονιο" ή θόριο από μαοψπ μετάλλου καοματος. χημτ^ζ 
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ένωσης ή συμπυκνώματος καθώς και κάθε άλλο υλικό το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα 
από τα προηγούμενο υλικά. 

Σημείωση · Το σημείο 00001 δεν περιλάμβανα, το εξής 

σ, Τέσσερα γραμμάρια και κάτω "φυσικό ουράνιο" ή "εξαντλημένο ουράνιο όταν περιεχεται ως 
ανιχνευτιχο συστατικό σε όργανα. 

β "Εξαντλημένο ουράνιο" το οποίο έχει ειδικό παραχθεϊ γιο τις ακόλουθες πολιτικές μη 
πυρηνικές χρήσεις 

1. Θωράκια η. 

2 Τυακευοσιο. 

3 Τρμα. μάζας οχ: μεγαλύτερης των )00 λσ. 

4 Αντίβαρο, μάζας οχι μεγαλύτερης των 100 λς. 

ν Κράματα με θόριό σε ποσοστά κάτω ταυ 5%. 

6 . Κεραμεικά προϊόντα με θόριο κατασκευασμένα νια μη πυρηνική χρήση 
00002 Ειδικά σχάσιμα υλικά" 

Σημείωση ■ Το σημείο 00002 δεν ύπαγα σε έλεγχο πς ποσότητες μέχρι και τεσσάρων "ενεργ·: >ν 
γραμμαρίων" όταν περιεχονται ως ανιχνευτικσ συστατικό σε όργανα 

00003 Δευτέοιο. βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτεριουί και άλλες ενώσεις δευτεριου καθώς και 

μείγματα και διαλύματα τα οποίο περιέχουν δευτεριο οπού η ισοτοπική αναλογία δειπχριά'.' 
προς υδρσνόνο υπερβαίνει το 1 5000 

00004 Γραφίτης κατάλληλος για πυρηνική χρηση, με καθαρότητα κάτω των δρρπ ισοδυνάμου 
βορίου" και πυκνότητα ανω του 1 5ς/ε.τ. : 

Σημείωση : Στο σημείο 0 0004 το "ισοδύναμο βορίου * (ΒΕ) ορίζεται ως το άθροισμά των 
8£. γιο τις προσμίξεις (πλην του β£ ε . αφού ο άνθρακας δεν θεωρείται 
πρόσμιξη], συμπεριλαμβανομένου του βορίου, όπου 

ΒΕ. (ρρτπ) = ΟΡ * συγκέντρωση στοιχείου Ζ σε ρρ.τι, 

σ Ζ Α 3 

ΟΡ οιναι ο συντελεστής μετατροπής -- 

σ Β Α ζ 

και σ Β και σ. είναι αντιστοίχως οι δίστομες δεσμεύσεως θεουικών νετρονίων 
του φυσικού βορίου και του στοιχείου Ζ σε 03 γπ, ενώ Α Β και Α, είναι 
ανπστπίχως οι ατομικές μάζες του φυσικού βορίου και του στοιχείου Ζ 


00005 Ενώσεις ή σκόνες ειδικά κατασκευασμένες για την παραγωγή διαφραγμάτων αερίου 

διαχύσεως, ανθεκτικές στη διάβρωση από το υΡ„ (π.χ νικέλιο ή κραμα υε περιεκτικότητα 
σε νικέλιο 60% και άνω κατά βάρος, οξείδιο του αλουμινίου και πλήρωο φθοριωμένς 
πολυμερή υδατανθράκων}, με καθαρότητα 99.9% κατα βάρος και άνω <αι μέσο μέγεθος 
σωματιδίων κάτω των 10 μικρομέχρων μετρημένο βασε: του προτύπου Ξ330 της Ατιεπεοη 
δοωείγ Ιογ Τ 651ΙΠ9 3ηά Μεΐεηοίε (Αμερικάνικη Εταιρεία Δοκίμων και Υλικών] (Α5ΤΜ' κα: με 
υψηλό βαθμό ομοιογένειας των σωματιδίων " 
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00 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

3ϋ00. Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο τ'· τροποποιημένο νια την "ονάπτυξη“ '-οοαγωγη" ή 
χρήση προϊόντων που καθορίζονται σε αυτήν την κατηγορία 

ΟΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

0Ε001 ι εχνολσγία σύμφωνα με το σημείωμα για την Πυρηνική Τεχνολογία γ.α την "ανάπτυξη" 
"παραγωγή* ή "χρήση” προϊόντων που περιγραφονται σε αυτήν την κατηγορία. 

5. μετά το υποσημείο Ι01ΐ*.γ.5 προστίθεται το ακόλουθο υποσημείο : 

6 . Παοάγωγα σιδηροκενιου (ί*?ΐτοοβηβ; έκτος εκείνων του προσδιορίζονται στο ΜίΙίΟΓγ Οοοόε 
ΟοπΙΐΌΐε* 

6. το σημείο €Α107 αντικαθίσταται ως έξης : 

6Α107 Μετρητές βαρύτητας (βαρυτάμετρα) και δομικά μέρη για μετρητές βαρύτητας και 
βαρυτικο κλισιόμετρα. ως εξής: 

α. Μετρητές βαρύτητας, εκτός εκείνων που ορίζονται στο σημείο 6Α307.β . που έχουν 
σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για εναέρια ή θαλάσσια χρήση, με στατική ή λειτουργική 
ακρίβεια 0,7 0193 ! ή μικρότερη (καλύτερη), και με καταγραφή χρόνου προς μόνιμη 
κατάσταση, 2 γπιπ ή μικρότερη, 

β. Ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη γισ μετρητές βορύτπτας που ορίζοντα, στο σηυείο 
6Α007.β. ή 6Α107.α. και βαριτακά κλισιόμετρα του ορίζοντα; στο σημείο 6Α007.γ,"] 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ <3Π * ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 
Πώληαη Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.ΓΙ.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ Ε.Κ και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ 


5225 761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

5230 Θ41 Βασ. Όλγας 188. 1ος όρ. - Τ.Κ. 546 55 (031) 423 956 

5225 713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136 402 

5249 547 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171 307 

5239 762 ΠΑΤΡΑ (061)271 249 

5248 141 Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224 581 

5248 188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

5248 785 Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651) 21 901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531) 22 637 

5248 320 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26 522 


- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά δοέλιδο ή μέρος αυτού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ λπ.) 

60,000 δρχ. 

3.000 

όρχ- 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

70.000 » 

3.500 

.* 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

15.000 >· 

750 


Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

70.000 >■ 

3.500 

.· 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π Σ.) 

30.000 » 

1.500 

>· 

Ν,Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π,Δ.Δ.) 

15.000 » 

750 


Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών κτλ.) 

5.000 » 

250 

>1 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 » 

500 

.. 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

3.000 >» 

150 

» 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

10.000 ·> 

500 

·> 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 

» 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε,Π,Ε, 

250.000 ·> 

12.500 ■> 


Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικό τέλη και μπο¬ 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08,00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




























